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1. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr 27/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
w sprawie wskaźników stosowanych przy ustalaniu zwrotu z kapitału 
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BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 65 (65) 5 kwietnia 2019 r. 


Warszawa, dnia 4 kwietnia 2019 r. 


Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 27/2019 


w sprawie 
WSKAŹNIKÓW STOSOWANYCH PRZY USTALANIU ZWROTU Z KAPITAŁU 
W TARYFACH DLA CIEPŁA 


Przy wykorzystaniu modelu ustalania zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła (ostatnia 
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 kwietnia nr 33/2018 
w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu 
z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2018 - 2020), zastosowanie mają następujące 


wskaźniki: 


1) średnia jednostkowa cena wytwarzania ciepła przez  koncesjonowane 
przedsiębiorstwa w 2018 r. „Cs” = 38,72 zł/GJ; 


2) średnia jednostkowa stawka przesyłowa we wszystkich systemach ciepłowniczych 


dla przedsiębiorstw koncesjonowanych w 2018 r. „Cs” = 17,70 zł/GJ; 


3) wskaźnik zmian jednostkowych kosztów stosowanych paliw przez przedsiębiorstwa 


koncesjonowane wytwarzające ciepło „k” = 11,88 %; 


4) wskaźnik zmian jednostkowych kosztów strat przesyłowych przedsiębiorstw 


koncesjonowanych „k” = 5,72 %; 


5) udział kosztów paliwa w kosztach wytwarzania ciepła ogółem koncesjonowanych 


przedsiębiorstw wytwarzających ciepło „z” = 0,4396; 


6) udział kosztów strat ciepła w kosztach przesyłania i dystrybucji ogółem 


przedsiębiorstw koncesjonowanych „z” = 0,2571. 


